(ftmfcrfe 



i f-r]nniA\atir-n 



Ji|raJm,f|THitiii)^imipnr: 



#?3fi. 



Dominica 1 Adventus Christi. 

., JSrinoingt fmtftuj rurl) rmpnr." 



PRIMA PARTE. 





hattet eiu! der Schall darf sieh nichl weit enl 



der Sthall darf sich nicht weit ent . fer . _ nen, der Sehail darf sieh nieM \reit ent 

r f y ci 1 ti v p v g ^ 



: ; IpT p p p 

der SeWldarf siehuieht weit 





Schall darf sichnicht weit eat 



L j* J ■ ■> -ip J t v EE f E f 



Lj J * 



Schall darf sich nieM weit ent . 



der Schall darf sichnicht weit ent 



Schall darTsieh nieht weit ent 



r-f f * p |i> p jj. jt 



fer _ nen, 



Pi 



dor Schall darf sichnicht weit ent 



Soprano. 
Oboe d'amore I. 


CHORAL. 












|i*ifft <* H — 


= ■ 


= , 


Alio. 








Oboe d'amore II. 




— = 


=— 


- =- -. 








^ 


Irgano e Continue 




e e 77 




785 4. 




[*f[ d ^_ 




« 


85* 6 787 87 











Ol)oe d'amore IT. piano 


Nun konim, der Hei - den Hei - 


land, 


nun konun> 


nun komm, , 








Kunkonim, derHei.dcn Hei' _ 
piano 


land, der Hei . den Hei - 


M. 


„ N 


i komm, nun 




'• ? £ f « ft* 


5 


^jT~t^^T 








™ 4 a « ^~TT" 







land, 



der Jung - fiaa _ en 



^^ 



.Kind er .. kaunt, 











- 


It) 




^^^ _ _ _ en Kind er _ 


**, 










I 


#- 


laud, der Juuft-frau - en Kind er. 




dess sich wui 


-d«rt al ... lo 


















t "- a 


C -H« ■■'• " ' 


* * 


« « s 


7 7 ^S S 





— A-i-h — ffr * J — i — 




_» -~^ 




W 


bui-t 


^ v — ; 

ihiu btstdlt. 






/C\- 












burt 


ihm testellt. 




m ^-— - 


v ^ 






km y «« 










8 7 I « 5 £ • 


76 7 "«J70.*r 


^ 









ARIA. 


% ^ 


^— 












Oboe d'amore Solo. 






■ p r p ^ ^ 
















«/■' r 






" " 


^~ 




Tenore. 


















Orgauo e Continuo. 






















£'• \ 


7 «* 


I' 6 


* « 


6 


? » 


« 





' * 


IS 


* i 


7 £ 


5 * 


* 1 


« '« 




6 -» 


• * e — ■« 


«-^0# 




^ s^~ -2m - ' — -v 














w rp^ : 


















fjfte 










' 


^ 


* ■#■ 


.„ ,. — * 




















- - ge- 


niach. 

fork 






















tfOjifA 








fm 










piano 










ll^ ■== 














Lj \L— 








Gleici 


j»ta» 


Braut ent _ 


ziLcket^weun 


sie - den 




• 


6 


I 


» « * 












« « u LnLaJ 


e> e 5' 


« 


7 5 





Fine deIJa prima part f. 



SECONDA PARTE. 




Oboe damore I. 



Oboe d'amore II 



Organo e Continuo . 




rfj)$v ffffffffffftm] 






rn^sP Pm-TT'^ 












***' 
































?I3tj p P p p H^ 






JJ+JJ 




Der 




"* it IIM 


























■^ » jt i 






«? 






^kyjy^T 








Iff/ 














»' ■ - .- . 


r 


£_ ' ' 


r" ■ ■ 


Lilf ; 




i ■ — 
iuhp' 


_) — . — 

bin . . 

piano ^ m 


*,*?+. 




•#*f*-i 


».#♦ 


H ■ 

dea 














e « 


. e # 





















m 3 f f 'r p r l " I f"? r r r,r IHT J J J I r r ^ r r r _ r Ij I J J JT? 

687R5 B * 7 5 






ARIA. 




_ _ _^ 


Violino Solo 








«J ■— ' ^» ' 


^r - L 1 IJJ 


Soprano. 


■i>ttf % : = J 





Organoe Cuutiuao. 


h 





^ m -frm^~ ^ :■&•> 





n a £»»S^^£»liB^ 


^^^^^^ 


j^iy^^l^^ 


iBikrifiiiliiil 


g||-||^g||-gg 






SSSSSESSSSmSSSSSSS! 


■■■■ 


■PHUI 


!■■■■■■■ 






g = ■ ■ — - 1 - Ti— ^g— ■■»- 



IlH r . I'f'f'fflJ J 1 ffl'ffli 


f^ m _ <rt-_ ^ 










— — 








, =. 





lb 












8 6 . « a 7 


« » T „ « 


5 , S « fl 





S .7 & « 5 8 9 8 7 • 8876 "*^- ■ ^" 





y j p r [' ajfl tJ I tttttr Cffj » C; r ILL/ / » C ^ > / 



liff I r ^ J- ■ fl r f flfl^J pV r c j 



der (ieist da .. 



ist ihtu sol . ches ein Ge . 




Soprano. 
OLoe daiuone l.Violino I, 



Alto. 
Oboed'ainorell.Violino II. 




